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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Έγκριση πρόσληψης είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμ¬ 
βαση μίσθωσης έργου στον Αθλητικό Οργανισμό 

Δήμου Σπάτων. 1 

Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση μί¬ 
σθωσης έργου στη Δημοτική Χορωδία Σπάτων. 2 
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μί¬ 
σθωσης έργου στον «Δημοτικό Παιδικό και Βρε¬ 


φονηπιακό Σταθμό Αρτέμιδος. 3 

Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία «Πινα¬ 
κοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης του Δήμου 

Νέας Κούταλης του Νομού Λέσβου». 4 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σολυγείας. 5 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στο Δήμο Κορινθίων. 6 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στον 

Α' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων. 7 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στη Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Σικυωνίων. 8 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στο Δήμο Σολυγείας. 9 

Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν 
στη ΝΑ Μεσσηνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου 

για ένα (1) έτος. 10 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Σκαρτσή Σοφία του Αχιλλέα... 11 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 14848 (1) 


Έγκριση πρόσληψης είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβα¬ 
ση μίσθωσης έργου στον Αθλητικό Οργανισμό Δή¬ 
μου Σπάτων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 


26 Ιουλίου 2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. 8052/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ. Γ. Περκρ. Αττικής. 

5. Το υπ’ αριθμ. 33163/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, με 
το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/217/11080 
/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
υπ’ αριθμ. 55/1998 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και την 
υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυ¬ 
πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω¬ 
σης σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου 
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας. 

6. Την αρ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/Β/2003) απόφαση του 
Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους, και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέ¬ 
ρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 4/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Αθλητικού Οργανισμού Σπάτων και συγκεκριμένα: 


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΔΕ Βοηθός Λογιστή 

1 

12.150,00 € 

ΔΕ Οδηγοί 

3 

14.000,00 € 
έκαστος 

ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

1 

12.150,00 € 

ΔΕ/ΥΕ Προπονητές 

3 

13.000,00 € 
έκαστος 

ΠΕ Γ ιατροί 

2 

9.000,00 € 
έκαστος 

ΠΕ Γυμναστές (Μαζικός 
Αθλητισμός) 

3 

13.000,00 € 
έκαστος 

ΠΕ Επιστημονικός Σύμβουλος 
Γ υμναστής 

1 

13.500,00 € 

ΠΕ Λογιστής 

1 

13.500,00 € 

ΤΕ Φυσιοθεραπευτές 

2 

14.000,00 € 
έκαστος 

ΥΕ Αποθηκάριοι 

3 

12.000,00 € 
έκαστος 

ΥΕ Επόπτες αθλητικών χώρων 

2 

12.350,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τον Αθλητικό Οργανισμό 
Δήμου Σπάτων και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2006. 

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται 
η έδρα του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων, ο 
οποίος έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέ¬ 
λεσης και παραλαβής των έργων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006 
Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Γ ενική Διευθύντρια 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 
-♦- 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 14852 (2) 

Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση μί¬ 
σθωσης έργου στη Δημοτική Χορωδία Σπάτων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. 8052/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ. Γ. Περιφ. Αττικής. 

5. Το υπ’ αριθμ. οικ.33163/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ΦΈΓΚΡ. 
1/217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ¬ 
ντρωσης σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έρ¬ 
γου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας. 

6. Την αρ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/Β/2003) απόφαση του 
Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και 
με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 06/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Χορωδίας Σπάτων και συγκεκριμένα: 


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΜΟΙΒΗ 

Χοράρχες 

2 

Συντονισμός των θε¬ 
μάτων της χορωδίας 
και θα κατευθύνει 
τις δραστηριότητες 
της χορωδίας 

18.000.00 € 
έκαστος 


Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τη Δημοτική Χορωδία 
Σπάτων και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπο¬ 
λογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2006. 

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα της Δημοτικής Χορωδίας Σπάτων, η οποία έχει 
και την ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γ έρακας, 29 Ιουνίου 2006 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Γ ενική Διευθύντρια 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 
-♦- 

Αριθ. 08/ΔΤΑ/οικ. 14892 (3) 

Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθω¬ 
σης έργου στον «Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονηπια¬ 
κό Σταθμό Αρτέμιδος. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τ ις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τ ις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. 7552/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ. Γ. Περιφ. Αττικής. 

5. Το υπ’ αριθμ. 33163/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, 
με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΓΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
1/217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 απόφα¬ 
ση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας. 

6. Την αρ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/Β/2003) απόφαση του 
Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και 
με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 07/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του «Δημοτικού Παιδικού & Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Δήμου Αρτέμιδος» και συγκεκριμένα: 


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

ΑΜΟΙΒΗ 

Παιδίατρος 

1 

Ιατρική Παρακολού- 
θηση των νππίων 

1.800,00 € 


Η δαπάνη για την σύναψη της ανωτέρω συμβάσεως μίσθω¬ 
σης έργου θα επιβαρύνει το Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονη¬ 
πιακό Σταθμό Αρτέμιδος και θα καλυφθεί από τον εγκεκρι¬ 
μένο προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2006. 

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα του Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθ¬ 
μού Αρτέμιδος, το οποίο έχει και την ευθύνη της παρα¬ 
κολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Γ ενική Διευθύντρια 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


13909 


Αριθ. 1298 (4) 

Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία «Πινακο¬ 
θήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης του Δήμου Νέας 
Κούταλης του Νομού Λέσβου». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') «Διοίκη¬ 
ση- Οργάνωση -Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια¬ 
τάξεις» καθώς και αυτές του ν. 2539/1997. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1264/17.7.1998 (ΦΕΚ 801/τ.Β730.7.1998) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βο¬ 
ρείου Αιγαίου για την μεταβίβαση του δικαιώματος υπο¬ 
γραφής στον Γ ενικό Διευθυντή της Περιφέρειας. 

4. Την υπ’ αριθμ. 53/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέας Κούταλης με θέμα: Σύσταση νομικού 
προσώπου με την επωνυμία «Πινακοθήκη Σύγχρονης 
Βαλκανικής Τέχνης» στο Κοντιά Λήμνου, αποφασίζου- 

με: 

1. Συνιστούμε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοντιά του 
Δήμου Νέας Κούταλης του Νομού Λέσβου, Δημοτικό 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία 
«Πινακοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης του Δήμου 
Νέας Κούταλης του Νομού Λέσβου». 

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: 

α) Η έκθεση των έργων τέχνης των Βαλκανικών συ¬ 
μποσίων ιδιοκτησίας Συλλόγου Κοντιατινών Αθήνας. 

β) Η τουριστική προβολή και διαφήμιση της Πινακο¬ 
θήκης. 

γ) Η διοργάνωση εκθέσεων εικαστικών τεχνών. 

3. Έδρα του Νομικού Προσώπου θα είναι το Δημοτικό 
Διαμέρισμα Κοντιά του Δήμου Νέας Κούταλης. 

4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Δι¬ 
οικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο του Δήμου Νέας Κούταλης 
ως Πρόεδρο ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται με 
απόφαση Δημάρχου. 

β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπλη¬ 
ρωτές τους που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

γ) Δύο (2) δημότες με τους αναπληρωτές τους που 
ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό του νομικού 
προσώπου. 

5. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου 
λήγει με την λήξη της παρούσας Δημοτικής Περιόδου, 
δηλ. την 31.12.2006. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολου¬ 
θεί την δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. εκλέγει Αντιπρόεδρο 
και Γ ραμματέα. 

6. Πόροι του νομικού προσώπου είναι: 

α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 4000 €. 

β) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη¬ 
ροδοσίες. 

γ) Εισπράξεις από εισιτήρια, διάφορες εκδόσεις προ¬ 
βολής και διαφήμισης των έργων. 

δ) Κάθε είδους χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και από άλλα Υπουργεία. 

7. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή¬ 
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του 


Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο. 

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη πο¬ 
σού 4.000,00 ετησίως σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μύρινα, 31 Μαίου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας κ.α.α 
Ο Γ ενικός Δ/ντης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 9892 (5) 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σολυγείας. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και 2503/1997. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθμ. 2/4/06 απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σολυγείας Ν. 
Κορινθίας, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου και τις συνημμένες σ’ αυτές βεβαιώσεις 
πληρεξουσίου δικηγόρου ότι οι αιτούμενες μισθώσεις 
έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύ¬ 
πτουν εξαρτημένη εργασία. 

4. Το υπ’ αριθμ. 32933/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/220/12077/22.6.2006 απόφαση της 
επιτροπής του αρθρ. 2, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, και την υπ’ αριθμ. 
32903/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Δ/σης και Αποκ/σης, εγκρίθηκαν 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ. 

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την παραπάνω 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Σολυγείας το έργο που θα παρέχει το 
υπό πρόσληψη προσωπικό δεν ανάγεται στον κύκλο 
των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του, απο¬ 
φασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα¬ 
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματι¬ 
κό Κέντρο Δήμου Σολυγείας, το συγκεκριμένο έργο που 
θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για 
την ολική ή τμηματική παράδοση έργου, το συνολικό 
ποσό της αμοιβής του αναδόχου και τον τόπο εκτέλε¬ 
σης του έργου ως εξής: 

Α.Έναν (1) Δάσκαλο αγγλικών 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
5.000,00 Ευρώ. 

Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου, θα είναι το Δ.Δ. Σο- 
φικού. 

Β. Έναν (1) Δάσκαλο εικαστικών, για τη διδασκαλία 
ζωγραφικής στους νέους του Δήμου. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
2.000,00 ΕΥΡΩ. 
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Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Δ.Δ, Σο- 
φικού. 

Γ. Έναν (1) ΔΕ Διοικητικό για την περαίωση Διοικη¬ 
τικών υποθέσεων και την τήρηση των πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
2.000,00 Ευρώ. 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Δ.Δ. Σο- 
φικού. 

Δ.Έναν (1) Θεατρολόγο, που θα αποβλέπει στην κοι¬ 
νωνική μορφωτική και πολιτισμική ανάπτυξη των νέων 
του Δήμου. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
2.000,00 Ευρώ. 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Δ.Δ. Σο- 
φικού. 

Ε. Έναν (1) χοροδιδάσκαλο, για τη διδασκαλία πα¬ 
ραδοσιακών χορών, τόσο τοπικών όσο και από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
2.000,00 Ευρώ. 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το Δ.Δ. Σο- 
φικού. 

Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων είναι ένα (1) 
έτος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 27 Ιουνίου 2006 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
-♦- 

Αριθμ. 9886 (6) 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στο Δήμο Κορινθίων. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και 2503/1997. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 
2190/1994 και άλλες διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθμ. 2/89/06 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου Κορινθίων περί πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου και τις συνημμένες σ’ αυτές 
βεβαιώσεις πληρεξουσίου δικηγόρου ότι οι αιτούμενες 
μισθώσεις έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που 
δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 

4. Το υπ’ αριθμ. 32933/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/220/12077/22.6.2006 απόφαση της 
επιτροπής του αρθρ. 2, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, και την υπ’ αριθμ. 
32903/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Δ/σης και Αποκ/σης, εγκρίθηκαν 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους για 
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. 

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την παραπά¬ 
νω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων το 
έργο που θα παρέχει το υπό πρόσληψη προσωπικό δεν 
ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των 
υπαλλήλων του, αποφασίζουμε: 


Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο 
Κορινθίων, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, 
το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή 
τμηματική παράδοση έργου, το συνολικό ποσό της 
αμοιβής του αναδόχου και τον τόπο εκτέλεσης του 
έργου ως εξής: 

Ι.Έναν (1) Γιατρό Εργασίας για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια του 
εργαζομένου». 

Συνολικό ποσό αμοιβής 6.000 ΕΥΡΩ. 

2. Έναν (1) Ειδικό Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου για 
την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, την κίνηση της 
διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης για την τακτοποί¬ 
ηση του αρχείου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, 
καθώς και την απογραφή εσόδων για τις ανάγκες του 
διπλογραφικού συστήματος. 

Συνολικό ποσό αμοιβής 10.271,46 ΕΥΡΩ. 

3. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, καθώς δεν υπηρετεί 
υπάλληλος αυτής της ειδικότητας στο Δήμο. 

Συνολικό ποσό αμοιβής: 13.206,16 ΕΥΡΩ. 

4. Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων για τη 
σύνταξη μελετών και επίβλεψη των έργων που αφορούν 
οδοποιία, κατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων 
και πεζοδρομίων, συντηρήσεις κτιρίων, αναπλάσεις χώ¬ 
ρων κ.λπ. Τεχνικά έργα ειδικότητας του καθώς και την 
κατάρτιση και διαχείριση επιχειρησιακών σχεδίων του 
προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ κλπ. 

Συνολικό ποσό αμοιβής 11.738,81 ΕΥΡΩ. 

5/Εναν (1) Τεχνολόγο Μηχανικό για τη συντήρηση και 
επισκευή των Η/Υ και την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που δημιουργούνται από τη χρήση των υπολογιστών. 
Συνολικό ποσό αμοιβής: 11.738,81 ΕΥΡΩ. 

6. Έναν (1) Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό για τη 
συντήρηση και επισκευή των μηχανολογικών εγκα¬ 
ταστάσεων, την επίβλεψη και παρακολούθηση των 
εκτελουμένων με αυτεπιστασία έργων του Δήμου, τη 
σύνταξη μελετών και την κατάρτιση προγραμμάτων 
επιχειρησιακών σχεδίων, π.χ. ΕΤΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, κ.λπ. 

Συνολικό ποσό αμοιβής: 11.738,81 ΕΥΡΩ. 

Οι παραπάνω συμβάσεις έχουν διάρκεια ένα (1) έτος 
και τόπος εκτέλεσης των έργων θα είναι ο Δήμος Κο¬ 
ρινθία) ν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 27 Ιουνίου 2006 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
-♦- 

Αριθμ. 9876 (7) 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στον Α' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και 
2503/1997. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις. 
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3. Την υπ’ αριθμ. 2/8/17.2.2006 απόφαση του Δ.Σ του 
Α' Δημ. Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αγίων Θεοδώρων 
Ν. Κορινθίας, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου και τις συνημμένες σ’ αυτή βεβαιώσεις 
πληρεξούσιου δικηγόρου ότι οι αιτούμενες μισθώσεις 
έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύ¬ 
πτουν εξαρτημένη εργασία. 

4. Το υπ’ αριθμ. 32933/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, και την υπ’ αριθμ. 
32903/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης, εγκρί- 
θηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) 
έτους για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. 

5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α' Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού Αγίων Θεοδώρων το έργο που θα 
παρέχει το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν ανάγεται 
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων 
του, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα¬ 
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Α' Δημο¬ 
τικό Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων, το συγκεκριμένο 
έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση έργου, 
το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και τον 
τόπο εκτέλεσης του έργου ως εξής: 

1. Τρεις (3) ΔΕ βοηθούς-βρεφονηπιοκόμους για τη λει¬ 
τουργία του Παιδικού Σταθμού. 

Η αμοιβή για κάθε μία βοηθό - βρεφονηπιοκόμο θα 
ανέλθει στο ποσό των 11.500 ΕΥΡΩ. 

2. Μία (1) Βρεφονηπιοκόμο για τη λειτουργία του Παι¬ 
δικού Σταθμού. 

Η αμοιβή για την ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
12.300 ΕΥΡΩ. 

Ο τόπος που θα παρασχεθούν τα παραπάνω έργα 
είναι ο χώρος του Α' Δημ. Παιδικού Σταθμού Αγίων 
Θεοδώρων. 

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι ένα (1) 
έτος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 27 Ιουνίου 2006 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
-♦- 

Αριθμ. 9890 (8) 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στη Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Σικυωνίων. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και 
2503/1997. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις. 

3. Την υπ’ αριθμ. 6/2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Σικυ¬ 


ωνίων Ν. Κορινθίας, περί πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου και τις συνημμένες σ’ αυτή 
βεβαιώσεις πληρεξούσιου δικηγόρου ότι οι αιτούμενες 
μισθώσεις έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που 
δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 

4. Το υπ’ αριθμ. 32933/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ με το οποίο μας γίνετε γνωστό ότι με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, και την υπ’ αριθμ. 
32903/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης, εγκρί- 
θηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) 
έτους, για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. 

5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Φιλαρμονικής Δήμου Σικυωνίων το έργο που θα παρέ¬ 
χει το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν ανάγεται στον 
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του, 
αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα¬ 
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δημοτική 
Φιλαρμονική Δήμου Σικυωνίων, το συγκεκριμένο έργο 
που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαι¬ 
τείται για την ολική ή τμηματική παράδοση έργου, το 
συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και τον τόπο 
εκτέλεσης του έργου ως εξής: 

Α)'Εναν (1) Μουσικό για διδασκαλία ξύλινων πνευστών 
και κρουστών οργάνων στους μαθητευόμενους για την 
οργάνωση και ενορχήστρωση του ρεπερτορίου της Δη¬ 
μοτικής Φιλαρμονικής. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
15.000,00 Ευρώ. 

Το έργο του θα παρέχεται στο χώρο που στεγάζεται 
η Δημοτική Φιλαρμονική. 

Β)'Εναν (1) Μουσικό για διδασκαλία χάλκινων πνευ¬ 
στών και κρουστών οργάνων στους μαθητευόμενους 
για την οργάνωση και ενορχήστρωση του ρεπερτορίου 
της Δημοτικής Φιλαρμονικής. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
17.050,00 Ευρώ. 

Το έργο τους θα παρέχεται στο χώρο που στεγάζεται 
η Δημοτική Φιλαρμονική. 

Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων είναι ένα (1) 
έτος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 27 Ιουνίου 2006 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 

-♦- 

Αριθμ. 9895 (9) 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στο Δήμο Σολυγείας. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και 
2503/1997. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις. 
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3. Την υπ’ αριθμ. 2/3/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σολυγείας Ν. Κορινθίας, περί 
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
και τις συνημμένες σ’ αυτή βεβαιώσεις πληρεξούσιου 
δικηγόρου ότι οι αιτούμενες μισθώσεις έργου είναι γνή¬ 
σιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία. 

4. Το υπ’ αριθμ. 32933/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ με το οποίο μας γίνετε γνωστό ότι με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, και την υπ’ αριθμ. 
32903/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης, εγκρί- 
θηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) 
έτους, για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. 

5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παρα¬ 
πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Σολυγείας το έργο που θα παρέχει το υπό πρόσληψη 
προσωπικό, δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων κα¬ 
θηκόντων των υπαλλήλων του, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα 
απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο 
Σολυγείας, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, 
το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή 
τμηματική παράδοση έργου, το συνολικό ποσό αμοιβής 
του αναδόχου και τον τόπο εκτέλεσης του έργου ως 
εξής: 

Α)Έναν (1) ΔΕ Διοικητικό, ο οποίος θα ασχολείται με 
την περαίωση Διοικητικών υποθέσεων, με την ενημέ¬ 
ρωση των εκλογικών καταλόγων, εκδόσεις πιστοποιητι¬ 
κών, ΤΑΠ, αδειών καταστημάτων, εγγραφές-διαγραφές 
δημοτών στα δημοτολόγια και στα Μητρώα αρρένων, 
μεταδημοτεύσεις δημοτών, στρατολογικοί πίνακες, κα¬ 
ταστάσεις Μητρώου Αρρένων και ότι έχει σχέση με Ιθα¬ 
γένεια Πολιτογράφηση και Ηλεκτροδότηση ακινήτων. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
12.000,00 Ευρώ. 

Ο τόπος εκτέλεση του έργου θα είναι το ΔΔ Σοφι- 
κού. 

Β)Έναν (1) ΔΕ Διοικητικό-σημειωτή ύδρευσης ο οποίος 
θα ασχολείται με την εγγραφή όλων των υδρομετρητών 
του Δήμου, την καταγραφή της τωρινής τους ένδειξης 
και την καταχώρηση του ατομικού τους αριθμού. Επίσης 
θα ασχολείται με τη νέα καταχώρηση υδρομετρητών 
Δήμου μετά την ολοκλήρωση του έργου «Αντικατάστα¬ 
ση και επέκταση δικτύου ύδρευσης του Δήμου» καθώς 
και τα στοιχεία υπόχρεων ύδρευσης». Επίσης θα εκδίδει 
βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, αναλυτικούς λο¬ 
γαριασμούς υπόχρεων ύδρευσης, ενημερωτικά δελτία 
οφειλών λογαριασμών και τελών σύνδεσης για όλα τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέρχεται στο ποσό των 
12.000 Ευρώ. 

Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι όλα τα ΔΔ 
του Δήμου Σολυγείας. 

Γ)Έναν (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγο ο οποίος θα εργάζεται 
σε έργα που αφορούν αλλαγή λαμπτήρων δημοτικού 
φωτισμού, επίβλεψη εξωτερικού φωτισμού, επίβλεψη 
γεννήτριας άντλησης νερού (γεωτρήσεων). 

Η αμοιβή του ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 
6.000,00 Ευρώ. 


Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε όλα τα ΔΔ 
του Δήμου Σολυγείας. 

Δ) Έναν (1) ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων, ο οποίος θα 
εργάζεται σε έργα που θα εκτελούνται σε όλα τα ΔΔ 
του Δήμου που σχετίζονται με τον καθαρισμό οδών 
πρανών, χειμάρρων κ.α. από χώματα και άλλα φερτά 
υλικά κατά τους χειμερινούς μήνες κυρίως αλλά και σε 
εργασίες διάνοιξης τάφρων, αυλακιών κ.α. καθώς και 
στις συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας. 

Η αμοιβή του ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 14.000 
Ευρώ. 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε όλα τα ΔΔ 
του Δήμου Σολυγείας. 

Ε)Έναν (1) οδηγό αυτοκινήτων: 

α) για το όχημα πολλαπλών χρήσεων φορτηγό 
ΜΕΒΟΕϋΕδ που η χρήση του εντοπίζεται: στον καθα¬ 
ρισμό επαρχιακού, εθνικού, αγροτικού οδικού δικτύου 
που ταυτόχρονα υφίστανται ως δασικοί δρόμοι καθώς 
επίσης στο πότισμα πρασίνου δένδρων στους κοινό¬ 
χρηστους χώρους και στις Παιδικές Χαρές του Δήμου, 
στην αποκομιδή βαρέων απορριμμάτων και στη μετα¬ 
φορά νερού για την απόσβεση πυρκαγιών στο δάσος 
και στην έγκυρη αντιμετώπιση σε περιόδους έκτακτης 
ανάγκης και μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά 
τη θερινή περίοδο, 

β) για το ασθενοφόρο ΒΕΝΑΙΙΕ ΜΑ3ΤΕΒ Τ28 ϋΙΕδΕΕ 
που η χρήση του εντοπίζεται στη μεταφορά ασθενών 
που χαρακτηρίζονται επείγοντα περιστατικά και χρή- 
ζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης, 

γ) για το φορτηγό της Νομαρχίας που παραχωρείται 
στο Δήμο και ασχολείται εκτενέστερα με τις εργασίες 
συντήρησης δικτύου ύδρευσης και αγροτικής οδοποιίας 
και 

δ) για το επιβατικό αυτοκίνητο ΒΕΝΑΙΙΕΤ ΚΑΝΟΟΟ για 
τη μεταφορά προσωπικού σε υπηρεσίες του Νομού για 
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
14.000,00 Ευρώ. 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι όλα τα ΔΔ 
του Δήμου Σολυγείας. 

Ζ) Έναν (1) Χειριστή (Η/Υ) που θα ασχοληθεί με τη 
σύσταση συμπλήρωση ηλεκτρονικού δημοτολογίου, 
όσον αφορά ηλεκτρονική εγγραφή διαγραφή δημοτών 
καθώς επίσης χειρισμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείρισης οικονομικών 
προγραμμάτων και εκδόσεις χρηματικών ενταλμάτων 
προκειμένου να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί πεδίο 
υποδομής τέτοιο ώστε να μπορεί ο Δήμος να ανταπο- 
κριθεί λειτουργικά στις νέες εφαρμογές τεχνολογίας σε 
σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 
12.000,00 Ευρώ. 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΔΔ του 
Σοφικού. 

Η διάρκεια των παραπάνω συμιβάσεων είναι ένα (1) 
έτος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 27 Ιουνίου 2006 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 
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Αριθ. 10913 (10) 

Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν 
στη ΝΑ Μεσσηνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου για 
ένα (1) έτος. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1977 «Τροπο¬ 
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α). 

2. Τ ις διατάξεις των άρθρων 681 Κ.επ. του Αστικού 
Κώδικα. 

3. Το ν. 2503/1977 (ΦΕΚ 107/τ.Α'/30.5.1997) «Διοίκηση, ορ¬ 
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα». 

4. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/190/9231/9.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2 παρ. 1) περί έγκρισης 
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα, 
διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας. 

5. Το υπ’ αριθμ. 30806/21.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ. 

6. Το υπ’ αριθμ. 10450/26.6.2006 έγγραφο μας στη 
Ν.Α. Μεσσηνίας για αποστολή σχεδίου απόφασης για 
υπογραφή από τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Πε- 
λοποννήσου . 

7. Το υπ’ αριθμ. 5451/29.6.2006 έγγραφο Ν.Α. Μεσση¬ 
νίας με το οποίο μας εστάλη το σχέδιο απόφασης για 
υπογραφή, αποφασίζουμε: 

Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απα¬ 
ραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθωσης , 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 κ. 
επειτ. του Αστικού Κώδικα σε τρία (3) άτομα για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους ως κατωτέρω: 

α) Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ 

β)Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΥΕ 

Β. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το 
έργο πρέπει να έχουν: 

α) Κατηγορία ΔΕ 

1) Αδεια χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ (ειδικότητας διαμορφωτήρων γαιών 
- γκρέϊντερ) τάξης Γ'. 

2) Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγ¬ 
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' η Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι¬ 
κού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή σχο¬ 
λών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλους ισότιμους τίτλους 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, γίνονται δε¬ 
κτοί υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας ή 
με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρι¬ 
σμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλά¬ 
χιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση 
ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο 
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

β) Κατηγορία ΥΕ 

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλα¬ 
δή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους 


που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970, ή απο¬ 
λυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι¬ 
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 
2817/2000. 

Γ. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά τον 
καθαρισμό του Οδικού Δικτύου του Νομού Μεσσηνίας 
και την υποβοήθηση του έργου για τις ανάγκες του 
εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου έργων του Νομού. 

Δ. Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε 1850 ΕΥΡΩ μη¬ 
νιαίους για κάθε ανάδοχο του κλάδου ΔΕ Χειριστών 
Γκρέϊντερ και 1100 ΕΥΡΩ για τον ανάδοχο του κλάδου 
ΥΕ Εργατών συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατή¬ 
σεων και τυχόν ΦΠΑ. Η δαπάνη που θα προκληθεί από 
τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της ΝΑ Μεσσηνίας, η οποία δεν 
επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 
λόγο αυτό. 

Ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ανα¬ 
τιθέμενου έργου και θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. 
Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση του 
ανωτέρω Προϊσταμένου, για την πληρότητα και αρτι¬ 
ότητα του έργου. 

ΣΤ. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης 
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

Ζ. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα αδείας, ενώ δεν 
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση των 
αναδοχών σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 

Η. Απασχόληση των αναδοχών σε έργα ή εργασίες 
άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα 
απόφαση απαγορεύονται. 

Θ. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλή¬ 
λων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους 
της ΝΑ λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρωπίνου δυναμι¬ 
κού, δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες και δεν υποκρύπτει 
εξαρτημένη εργασία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 3 Ιουλίου 2006 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ 

-♦- 

( 11 ) 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Σκαρτσή Σοφία του Αχιλλέα. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 4830/14.6.2006 απόφαση Νομάρχη 
Ηλείας χορηγείται στην Σκαρτσή Σοφία του Αχιλλέα 
Αδεια Ασκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ¬ 
γού. 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πρόνοιας 

ΜΑΡΘΑ ΚΟΛΛΙΑ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 αυτό, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βατό για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ευτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0ϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήοιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 βοιό προσαυξανόμενη κατά 1 βμπο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οσΙ-Γοιτι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευΐΌ ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (οχ: 210 - 4071010 ίηΐβπίθΐ: ΜΙρ://νννννν. 6 ΐ. 9 Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 



Σε έντυπη μορφή 

Απύ το ΙπΙοτπβΙ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ", Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεταιπέραντου ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 βυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβτπβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απύ Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 




































